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Formulaire de description 2/8 

_ (floraison) _ 

Année : J2bo c 

Code cépage : *'-* Code introduction : 

Nom introduction . 

Bou rg eonne ment 

oiv 0 0 1 forme : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouvertefT) 

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique : absente 
o iv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenrn® 
forte 7 - très forte 9. 

oi v 004 densité poils couchés : nulle ou très faible I - faible 3 - moyenne 5 - forte® très forte 9 
oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très fatbléQ) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 


Observateur : 2 L~ 

Emplacement £ i M j&gA. 3£C 


I 


P 3 


- en liseré.2.' 1 - partout 3. 


Jeunes feuilles 

oiv 05 1 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte(D-jaune 2 - plages bronzées 3 - 
cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4 

oiv053 densité poils couchés entre nervures (face inf, 4° feuille) : nulle ou très faible I - faible 3 - 
moyenne 5 - forteCÏ/'- très forte 9. 

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faibl©- faible 3 - 
moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - 
moyennes - forte 7 - très forte 9. 

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faibleCT) faible 3 - 
moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 


Vassal : 

Jeu nes feuilles du h a ut (3 premières détach ées) 

Profil : étalées I - en gouttièrd® autre 3. 

Densité poils dressés face inf. nulle ou très faible^) - moyenne 200 - très forte 201 
Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 moyenne très forte 2 04. 
Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faiblé^T)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 
Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - fort^g)- très forte 9 
Couleur face sup* blanc 205 - fauve roux206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 - 
plages bronzées ou cuivrées 2 10 - vertes ^Ù)- autre 213. 

(Dans le cas où la V feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera 
notée :.) 

J eunes feuill e s du bas (3 suivantes) 

Pi ofil plan I - en gouttière 2 - involute^gj- révoluté 4 - tourmenté 5. 

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible® - moyenne 215 - très fom^216 
Densité poils couchés face inf. nulle ou très faible 285 - faibl^223 - rnoyenncQm très forte 225 
Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible® - moyenne 2154 très forte 216. 
Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne^ \è - 
très forte 219 

Densité poils dressés face sup. nulle ou très faible&> faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 
Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible J - faible®- moyenne 5 - fen te 7 - très forte 9. 
Couleur face sup. blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 - 
plages bronzées ou cuivrées 23 ] - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - ver îes^3 À. 
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Formulaire de description 3/8 

{floraison) 


Année : %vo ' 
Code cépage : 


('ode introduction : 


Observateur C l 
Emplacement : 


Nom introduction ; 'âai^^a« <i i6twc 


Ram ea u her bacé 


m 006 port : érigé 1 - demi-érïgÇ?) horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9 


oiv 3_5J vigueur rameaux : très faible I.- faible 3 - moyenneg)- forte 7 - très forte 9. 

oiv 007 couleur face dorsale eut renoeuds : verte 1 - verte à raies rouges^)- rouge 3. 
oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds _verte(D- verte à raies rouges 2 - rouge 3 
oiv 009 couleur face dorsale noeuds : vert^j)- verte à raies rouges 2 - rouge 3 
oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verteQ> verte à raies rouges 2 - rouge 3. 

oiv 01 1 densité poils dressés noeuds absenceCD- présence 9. 

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absenceÇD présence 9 

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible®- moyenne 5 - forte 9 

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible (jJ- moyenne 3 - forte 9. 

oiv_0J_5 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faibldj) faible 3 - 
moyenne 5 - forte.7 - très forte 9. 

oiv 016 distribution vrilles : discontinue (2 ou moins^j)- subcontinue ou continue (3 ou plus) 2 
oiv 017 longueur vrilles très courtes (<10cm)3> courtes {15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues 
(25cm) 7 - très longues (>30cm) 9. 


Inflorescence 



oivili sexe de la fleur ; mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite^)- femelle à étamines 
érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5. ^ 

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu’au 4 Ü noeud®- au-delà du 4 f> noeud 2. 

oiv 1 53 nombre inflorescence/rameau : 1 ou moin^)- 1,1 à deux 2 - 2.2 à trois 3 - plus de trois 4. 
oiyl55 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence ! présencc@ 

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) I - faible ( 1 I -30%/® 
moyen (31 -50%) 5 - élevé (51 -70%) 7 - très élevé (>80%) 9. ^ 

Vassal : 

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 

Y 0()0 " 10 Vi,l °sité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues I - poils massifs % r ojj 
000-21 Couleur des vrilles : jaune 1 - rouge clair 2 - rouge foncé 3 - vert/® 


Bouton floral : petit 1 - moyen(®- gros 3 


LN.R A Domaine de Vassal version 1999 



















Formulaire de description 4/8 

(entre nonaison et véraison) 


Nom introduction : 



Nom introduction : ^(Xusvi^pn. Hmplaccmcnl A S ?S 


rot) 1 

k 


oiv 065 taille : très petite I - pctito'J^ moyenne 5 - grande 7 - très grande 9. 


oiy_067 forme du limbe : cordiforme 1 - cnnéiformel- pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5. 
P'. v 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - (roig#>- cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5. 

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair# - vert moyen (#} vert foncé 7. v * 

oiv070 pigmentation antbocyanique des nervures, face supérieure : nult£î- point pctiolairc 
rouge 2 - ronge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4. 
oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : trulIcdP- point péliolaire rouge 2 

- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4. 

pjy Q 7-4 profil : pla \/p- en gouttière 2 - involuté 3 - révol ut 6 4 - tourmenté 5 
oiv 073 ondulation limbe (entre nervures 1 ou II) : absente 0- présente 9. 
oivjOZl gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente# - présente 9. 
oiv_075 eloqflre face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre) : 
nulle ou très faible 1 - faible 3 - moycunforte 7 - très foi le 9. 

P‘ v 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure 

nulle ou très faible I - faible^- moyenne 5 - forte 7 - tr ès forte 9. 
oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : 

mille ou très faibl^#)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 
oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : 

nulle ou très faible 1 - faible,#)- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 
oiv densité poils dressés des nervures face inférieure : 

nulle ou très faible 1/ faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 
oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente^? - présente 9. 
oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absenteèP- présente 9. 



Pétiole 


oiv 090 densité poils couchés : nulle ou tr ès faible # - faible 3 - moyenne 5 finie 7 - très forte 9 
oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible, 1 - faible 3 - moyenne 5 foi le 7 - très forte 9. 
oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : 

bcaiu nup plus court 1 - plus court 3 - égal#!?- plus long 7 - beaucoup plus long 9 
[ sinus pétiolnirr : mimlurc - 022-3-4-5-6 / forme - U-a^l V / dent - oui-n^/dégarni <^„ pni fois-oui ] 

oiv 501 tau v de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<IO%) I - faible ( 11 -30%) 3 - 
moyen (31-50%) 5 - élevé (51 -70%) 7 - très élevé (>80%) 9. 


Vassal : 

Densité poils couchés limbe face supérieure : 

nulle ou très faiblefj - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - 1res forte 9. 
Densité poils dressés lim()e face supérieure : 


nulle ou très raiblefj - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 
oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement color - colore I 



.'arr-'l V, 
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